IN ANERKENNUNG 
UNERMÜDLICHER TÄTIGKEIT UND PFLICHTTREUE 
WÄHREND 25 JÄHRIGER UNUNTERBROCHENER 
DIENSTZEIT BEI DER FIRMA 
Portlandzementwerk Dotternhausen Rudolf Rohrbach KG Dotternhausen 
wird 
Herrn Karl Wenzelburger 
Obermeister 


EHRENURKUNDE 


verliehen 


16. April 1966 


INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER REUTLINGEN 


